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TELEFUNKEN RADIO TV - Mod. Teleatar. Apparecchio con sintonia a permeabilita variabile. Gamma onde medic e due bande al« 

largate a OC a 25 e a SO metri. Media frequenza a 463 kc/s. Potenza d’uacila 1,5 watt. 
















